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Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos
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Anuncio - martes 01 de septiembre de 2026



Aprobación inicial modificación aislada n.º 7
del Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio

Aprobación inicial modificación aislada n.º 7
del Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, que afecta
al régimen de usos en suelo no urbanizable. Información
pública



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-46732861.pdf
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